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नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 25 , 2017 / श्रावण 3 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 25 , 2017 /SRAVANA 3 , 1939 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जुलाई, 2017 
का . आ . 2324 ( अ ).- भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन ) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम 
( 3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा 


नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 

अनुसूची 
भारतीय | भाग - अनु . भाग | वर्ष उत्पाद 

| न्यूनतम मुहरांकन शुल्क 
मानक 
संख्या 

वृहद स्तर | एम एस एम 

इ के लिए 


इकाई | स्लैब में | शेष | प्रचालन तिथि 
दर | इकाईयां 
स्लैब 


1 


| ( रू ) 
| 


4123 


1982 | चेन पाइप वेन्चेस | 1 पीस 


| 53000 /- | 43000 / - 


5. 25 | सभी 


6760 


1972 


46000/- | 37000/- 


| 1. 20 | सभी 


- 


स्लॉटेड 
काउंटरर्सक हेड 
वुड स्क्रू 


| 1000 
| 


पीस 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 
सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 
सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


1834 


1984 


1 टन 


| 57000/- 


46000 / - 


| 70 


| सभी 


। . 


कक्रीट में जोड़ों 
के लिए हॉट 
एप्लाइड सीलींग 
कम्पाउंड 
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2414 


| 73000/ - | 59000/ - 


14. 6 | सभी 


2005 | साइकिल और 
रिक्शा के हवा । 

पीस 
भरे टायर 


4605 


1981 / क्रेप बैंडेज 


9 . 4 | सभी 


100 वर्ग | 47000 /- | 38000/ - 
मीटर 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 
सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 
सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


302 


2 


3 


73000 /- 


59000/- 


1. 3 


सभी 


- 


302 


2 


201 


66000 /- | 53000 /- 


| 1 . 3 | सभी 


2007 | घरेलू और समान 1 पीस 

विद्युत साधित्रों 

की सुरक्षा भाग 2 
विवरणात्मक 
अपेक्षाएं खंड 3 

विद्युतइस्तरी 
2008 

घरेलू और समान - 1 पीस 
विद्युत साधित्रों 
की सुरक्षा भाग 2 
विशेष अपेक्षाएं 
खंड 201 बिजली 
के निमज्जय 

वाटर हीटर 
2014 | पानी गरमाने के 1 पीस 

डबाऊ हीटर 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


368 


| 89000 / - | 72000/- 


1.3 


सभी 


- 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 
सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


12227 


| 59000 /- 


48000/- 


1.0 | सभी 


। - 


2002 | इन्सुलिन के लिए | 1000 

सुई सहित अथवा पीस 
सुई रहित 
निर्जीवाणुकृत 
एक बार उपयोग 
की जाने वाली 
सिरिंजें 


14930 


89000 / - | 72000 / - 


8. 10 | सभी 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


13592 


7 1000 /- | 57000 /- 


| 20. 4 | सभी 


- 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


2001 विद्युत सस्थापनों | 100 

के लिए कन्ड्यूट | मीटर 
प्रणाली भाग 2 
विशेष अपेक्षाएं - 
भूमि के नीचे 
गाढ़ी गई 

कन्ड्यूट प्रणाली 
2013 संवातन और 100 

वर्षा जल - संग्रहण | किग्रा 
के तंत्र सहित 
भवनों के अन्दर 
और बाहर की 
मिट्टी तथा 
अपशिष्ट 
निरावेशन तंत्र के 
लिए अनम्यकृत 
पोलीविनाइल 
क्लोराइड 
( पीवीसी -यु ) 

पाइपें 
1992 | एक बार उपयोग 100 

किए जाने वाले 
रबड़ के शल्य 
क्रिया दस्तानें 


13422 


70000/- | 56000/- | 1.74 | सभी 


- 


पेयर 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 
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15111 


1 & 2 


2002 


100 


223000 /- 


179000 /- 


33 


5000 


16 .5 


पीस 


सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


HTHIRUT TOAT9T 
व्यवस्थाओं के 
लिए स्वत : 
बालास्टकृत लैम्प 
भाग 1 सुरक्षा 
अपेक्षाएं एवं 
HTFT 2 
कार्यकारिता 
अपेक्षाएं 


[rca : Yhti - 3/8 :8 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17 July , 2017 
S . O . 2324 (E ). — In pursuance of sub -regulation (3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards 
(Certification ) Regulations 1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the product given 
in the schedule : 


SCHEDULE 


Part 


Sec 


Year 


Product 


Units 


Units | Remaining 


Minimum Marking 

Fee (Rs.) 


Effective 

Date 


in 


Unit 
Rate 
Slab - 1 

Fee 
(Rs.) 


Slab 


MSME 


Large 
Scale 


4123 


1982 | Chain Pipe Wrenches 


1 piece 


53000/ 


43000 / 


5 .25 


All 


6760 


1972 


1000 


46000 /- 


T 


37000 / 


1 .20 


All 


Slotted Countersunk Head Wood 
Screws 


piece 


1834 


1984 


Hot Applied Sealing Compounds 
for Joints in Concrete 


1 ton 


57000/- 


46000/- 


70 


All 


2414 


2005 


73000 /- 


59000 / 


14 . 6 


AI 


Cycle And Rickshaw Pneumatic 
Tyres 


100 
piece 


Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 


4605 


1981 | Crepe Bandage 


47000 / 


38000 / 


9 . 4 


All 


100 
sq .m 


302 


| 


2 


| 3 


59000/- 


1.3 


All 


- 


| 2007 | Safety OfHousehold And Similar | 1 piece | 73000 /- 

Electrical Appliances Part 2 
Particular Requirements Section 3 

Electric Iron 
2008 Safety of household and similar 1 piece 66000/ - 


302 


2 


201 


53000 /- 


1 .3 
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electrical appliances: Part 2 
Particular requirements , Section 
201 Electric immersion water 
heater 
Electric Immersion Water 
Heaters 


approval of 
Competent 
Authority 


368 


2014 


1 piece 


89000 /- 


72000 /- 


1.3 


All 


12227 


2002 


1000 


59000 / 


48000 / 


1 . 0 


All 


Sterile Single-Use Syringes, With 
or Without Needle, for Insulin 


piece 


Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 


14930 


2001 


100 m 


89000 / 


72000 / 


8 . 10 


ANI 


13592 


2013 


100 kg 


71000 /- 


57000/ 


20 . 4 


All 


Conduit Systems for Electrical 
Installations - Part 2 : Particular 
Requirements - Conduit Systems 
Burried Underground 
Unplasticized Polyvinyl Chloride 
(PVC - U ) Pipes For Soil And 
Waste Discharge System For 
Inside And Outside Buildings 
Including Ventilation And Rain 
Water System 
Disposable Surgical Rubber 
Gloves 


13422 


1992 


70000 / 


56000 / 


1 . 74 


All 


100 
pair 


Date of 
approval of 
Competent 
Authority 
Date of 
approval of 
Competent 
Authority 


15111 


1 & 2 


2002 


223000 / - 


179000 / 


| 33 


5000 


16 . 5 


Self Ballasted Lamps For General | 100 
Lighting Services Part 1 Safety | piece 
Requirements & Part 2 
Performance Requirements 


[Ref: CMD - 3 /8 :8 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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